Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10 listopada 1989 roku, w 70 roku życia, po długiej i ciężkiej 


chorobie, opatrzony św. Sakramentami, Zmarł 


KAPITAN REZERWY 


FRANCISZEK 


CHUDERSKI 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC, BRAT, TESC I DZIADZIUS 


Człowiek wyjątkowej dobroci i skromności, niezwykle dzielny w trudnych chwilach choroby. 
Żołnierz II wojny światowej, członek AK, członek ZBoWiD-u, wieloletni pracownik MPK, odznaczony 
m.in. Medalem Za Udział w Walkach o Berlin, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r., Medalem Za 

Odrę, Nysę, Bałtyk, Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. 


MSZA ŚW. i wyprowadzenie Zmarłego z kaplicy na cmentarzu Rakowickim do grobowca rodzinnego 
nastąpi w piątek dnia 17 listopada 1989 r. o godz. 11.00. 


Pogrążeni w bółu: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI, SIOSTRY, BRACIA Z RODZINĄ 


